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sie ilire sonstigen Eigcnschaftcn dabei verlicrt, der Spuk init der 
sogenannten mutterloscn Zcugung soglcicli aufhbrt, womit die Natur- 
forsclier so lange Zeit hindurcb geneckt worden sind. 

Ausserdem werden in diescr Abhandlung nocli einige none mid 
weniger bekanntc mikroskopischc Algen bcschrieben und durchAbbil- 
dungen naeh ilircn verschiedcncn Lcbensstadien anschaulich gcmuclil. 


7sur Analomie von Saecobranchus singio C . V. 

Von dem w. M. Prof. Dr. Jos. llyrtl. 

(Mit I Tafel.) 

Verdauungsorganc. 

Eine ganz I)esondcrs auflhllendc Abweiehung vom gewolinlichen 
Verlialten zeigt die Bauehlioble. Olingeacblet ihres bedcutenden 
Umfangcs, besitzt sie docb niebt Raum geiiug, um allc Eingeweide 
in sicli auruchmen zu kbnnen. Sic ist desshalb mit zwei Nebenhohlen 
in Vcrbindung, u clcbc nnr dnrcli klcinc Offiiungcn mit ihr communi- 
ciren- Dicse Oflnnngcn liegen in dem Winkel der oberen und seit- 
lichen Bauclnvand, vor den langen Querfortsatzen des ersten Wirbcls, 
und geben nnr fiir cinen Stecknadelkopf Raum. Das Baucbfell sclzt 
sicli durcli diesclbcn in die beiden Nebenlioblen fort, und kleidet sic 
mit merklieher Zunalinic seiner Dickc aus. Die Nebenhohlen sclbst 
haben aine stumpf-pyramidalc Gestalt, mit vordercr Spitze und liinte- 
rer Basis. Sie lagern sicli zwischen dem oberen und seitlichen gera- 
den Rumpfmuskel cin, und dringen zwischen denselben so we it naeh 
aufwarts vor, dass nur die llant dcs Iluckens ibre obere Bcgrenzung 
bildet. Sie liegen zwischen der Basis der Brustflosse und dem hintc- 
ren Rande dcs schildformig vcrlangerten Scliadeldaches, umgreifen 
die aussere Flacbc des Scbulter-Suspensoriums, und erstrecken sieb 
bis zum oberen Winkel der Kicmenspaltc. Man braucht nur die all- 
gcmciuc Deeke von dem iiusseren Drittel dcs hintcrcn Ramies des 
Scbadcldacbcs abzulbsen und zuruckzuschlagcn, so hat man die frag- 
lielie Ncbenhohlc des Abdomen aufgedeckt. Sie entbfdt als cinzigcr 
und bislier bei keincni Fisebe beobaebteter Ausnabmsfall, ein kcil- 
fdriniges, flacbgedn'icktes, driisiges Organ, mit glaltcr Obcrdaebc, 
barilicber Consistenz und lichtbrauner Farbe, welches an der untcreu 
Flacbc seiner naeh hinten geriebteten Basis einen Gefassstiel auf- 
nimmt, der durcli die oben erwabnte Coinmunicationsuffnung in die 
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Bauchliohle tritt, und zwei Venen, eine selir feine Arlerie, und 
einen nicht iiuansclinlichcn Ausfuhrungsgang enthiilt. Von den hciden 
Venen dringt die eine in das Parenchyin der Bauchlebcr ein, und ent- 
leert sicli daselbst in einen Ast der Vena hepatic a. Die zweite 
Vene ist eine Vena advehens, und vcrhalt sich auf bcidcn Seiten 
verschieden. Rccliterseits ist sie eine von dem vordercn Abscbnitte 
des Danncanals herkomiuende Vena mesenterica, linkerseits eine 
mil der Milz und dem liinteren Theile des Darmcanals in Verbindung 
stcbende Vena splenica , somit beiderseits eine wall re Pfortader. 
Die Arterien konunen aus der Coeliaca , und zwar aus einem die 
Cardia des Magens umgreifenden Bogenast derselben; und da nun 
der Ausfuhrungsgang als letztes Ingrediens dieses Slides in den Hals 
der Gallenblase gelit, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass 
das drtisige Organ eine Partielle der Leber, ein vollkommen abge- 
schnurtes, und aus der Bauchliohle des Thiercs auf den Riickcn 
venvicsenes He par succentnriatum ist. Hieraus crklart sicli die 
Kleinheit der eigentlicben Bauelileber, wclche aus zwei, an ibren 
vordercn stumpfen, und liinteren verlangerten Endcn getrennten, 
und nur in der Mitte durch eine scbmalc Commissur vercinigten 
Lappen bestebt, an der unteren Flacbe des recbten Lappens eine 
selir grosse, lange, ovale Gallenblase tragt, deren nach links gekchr- 
ter, selir kurzer, und mchr einer Einschnurung glcichender Hals die 
Gallengiinge der eigentlichen Leber, und der beiden Riickenlebern 
aufnimnit, und sieh bierauf zu einem Selilauch (Ductus choledochus) 
erweitert, dessen Dnrcbmesser mebr als die Halfte der Gallenblase 
betragt, und dessen wiedcr auf Fadendiinne eingescbniirtcs Ende 
miter der Cardia in den vordercn Rand des Dunndann-Anfangcs ein- 
miindct. 

Der rundliclie, sackformige Magen lasst aus der Mitte seines 
linken Randes ein kurzes und weites Pylorusrohr liervorgchen, an 
welches sich mittelst einer kreisformigen Klappe der Anfang des 
Darmcanals anschliesst. Dieser zieht anfangs unter der Cardia von 
links nach rechts, und kriimmt sicli dann nach liinten, urn in meli- 
rere Scblingen gewunden, und rail stets abnehmender Weite, in den 
selir engen Afterdam iiberzugelien. Das Mcsentcrium dcs letzte- 
ren haftet nicht an der Wirbelsaule, sondern am seitlichen Rande 
der recbten Nierc. Die unanselinliche bobnenfOrmige INlilz liegt 
rechts vom Magen an der Wurzel des Mesenteriums. 
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Ilarn- und Geschlcchtswerkzeuge. 

Die Nieren bieten ein ahnliches Abschniiren eines namlraften 
Antheils ilirer Masse dar, wie die Leber. Die eigentlichen Bauchtheile 
der Nieren siiul zu einem dreieekigen, vorn dieken und breiten, liinten 
schmalen, zugespitzten Lappen verschmolzen, welcbe sieh von den 
Querfortsatzen des ersten Wirbels bis zum hintersten Ende der 
Bauchhohle erstreckt. Seine untere Flache ist mit einer starken, an 
die Wirbelquerfortsatze angebefteten Aponeurose iiberzogen, welcbe 
vom Querfortsatz des ersten Wirbels sicli zur Riiekenwand der Cardia 
umschlagt, und mit ihr verwachst; von der Spitze dieses Quer- 
fortsatzes dagegen sicb nach aussen als fibroses Septum zwischen 
die Ruckenmuskeln einschiebt, und die hintere Wand jener Hoble 
erzeugt, in welcher das llepar succenturiatum liegt. Die ver- 
scbmolzenen Nieren scbliessen zwei Yenenstamme ein (Venae car- 
dinales). Der rechte ist eine Fortsetzung der Vena caudalis , der 
linke ist bedeutend sehwacher. Verfolgt man diese Venen bis zum 
yorderen Rand der Niere, so sieht man dieselben sicb mit zwei ande- 
ren, selir ansebnlieben Venen yerbinden, welcbe langs des binteren 
Randes des ersten Querfortsatzes nach aussen laufen, und dureh eine 
zwischen dem Querfortsatz und dem an ibn gebefteten seitlicben 
Rumpfmuskcl belindlicbe Liieke, auf den Riicken gehen, wo sie ibre 
Entstebung aus zwei dieken keulenfbrmigen, nur yon der Haut bedeck- 
ten Kbrpern nehmen, welcbe, da sie durcb einen langen, und sebr 
feinen Canal (der langs dieser Venen hinzieht) mit den Ureteren 
zusammenbangen, Iosgetrennte und selbststandig gewordene Riicken- 
nieren darstellem Icb babe sebon bei frliberer Gelegenbeit etwas 
Ahnliches von Arms cons bemerkt Die Hoble am Riicken, welcbe 
die abgescbnurten Nierenstiicke einnebmen, liegt unmiftelbar hinter 
jener der Nebenlebern. Sie ist a her niclit vom Bauchfell ausgeklei- 
det, da das ganze Niercnsystem extra cavum peritonei liegt. Auch 
liegen die Nieren niclit so frei, wie die Leber, in dieser Hoble, son- 
dern liangen vorn und riickwarts mit der Wand der Hoble zusammen, 
indem eine Kopf- und eine Rumpfvene daselbst in die Niere eintreten, 
mn sicb in ibre ruckfiibrende Vene zu entleeren. Die Cardinalvenen 
der Baucbnicren treten durcb die Wurzeln der starken Querfortsatze 
des ersten Wirbels durcb, und haben, wahrend sie an der llasis 
cranii eine Strecke weit nach vorn verlaufen, an ihrem ausseren 
Rande, die kleinen Iappenfdrmigen Kopfnieren anliegen, in welcbe 
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sicli aueh eine Verlangerung ties Ureter begibt. Hierauf vereinigen 
sicli die Cardinalvenen, uni als einfaeher Stamm in den geraumigen 
und weitnach vorn gelegenen Sinus cordis einzumiinden. Die beiden 
Ureteren liegen an tier unteren Fliicbe der Bauehniercn frei zu Tage, 
eonvergiren naeh binten, und senken sicli in die Riiekenflacbe einer 
langlieli-ovalen Harnblase, nahe an deren Ubergangsstelle in die Harn- 
rblire ein. Die Harnblase selbst liegt reclits vom Mesorectum, zwi- 
scben dem recliten Eierstock und der rechten Bail ellwand. Sie liatte 
im zusanimengezogenen Zustande eine traubenformige Gestalt, indem 
sie mit einer Menge kleiner Ausbuehtungen besetzt ersehien, welche 
beim Aufblasen in der Volumsvergrosserung der Blase untergingen. 
Der linke Eierstock lag am linken Nierenrande, der reclite an der 
Wurzel des Mesorectum, beide durcli selimale Aufhangebander an 
die die untere Nierenflaelie (iberziehende Aponeurose befestigt. Der 
Gesclileelitsweg nnindete auf einer niedrigen Urogenitalpapille mit 
weiter OiTnung, an deren hinterem Rande das Ostium cutaneum 
der kurzen und haarfeinen Urethra lag. 

Kreislauf und Athmungs-Organe. 

Der Bullms des Herzens ist von audallender Grbsse. Er iiber- 
trifft im gefiillten Zustande das museulbse Herz fast urn das doppelte. 
Alle Kiemenarterien zeigen dieselbe Volumsvergrosserung. Die Spitze 
des Bulbus verlangert sicli in den gemeinscliaftliclien Stamm der 
rechten und linken ersten Kiemenarterien. Uber ihn liegt der kurze 
gemeinseliaftlicbe Stamm fur das zweite Kiemenpaar. Er entspringt 
aus der oberen Flache des Bulbus, und bat hinter sicli zwei kurze 
aber selir dicke Stammclien, deren jeder sicli gabelig in die dritte und 
vierte Kiemenselilagader seiner Seite tlieilt. Die vierte linke Kiemen¬ 
arterie iibertritTt anMaclitigkeit die iibrigen derselben Seite zusammen. 
Die reclite dagegen ist sclnvacher als alle vorhergehenden ilirer 
Seite. Die linke vierte Kiemenarterie verlasst den vierten Kiemen- 
bogen, uni in die untere Wand des dorsalen Atlimungssackes iiber- 
zugelien, ail welclier sie, mit alternirender Abgalie von Seitenasten, 
bis zu dem liinteren Ende des Sackes verlauft. Reclits ist die zufuli- 
rende Arterie des Athmungssaekes niclit eine Fortsetzung der vierten, 
sondern der ersten Kiemenarterie, und verlauft niclit an der unteren, 
sondern an der oberen Wand des Sackes. Beide zufulirende Gefasse 
der Athmungssacke gcben an die Wand der liinteren Abtlieilung der 
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Kiemenhohle einen starken Ast ab. Diesen Ast iiiule ich auch bei 
Clcirias Mar/Jits, niclit al)er bei Clarias HusscIquisliL 

Die vier Kiemenbogen tragen zwar lange, aber nicht sebr zahl- 
reicbe Kiemenblattchen. Am ohcren Ende der Bogen gelien die 
Blattcbenreihen je zweier bogenformig in einander iiber. Die Blatt- 
clien dieser Yerbindungsbogen sind aber zu einem breiten, am Rande 
gckerbten, liartliclicn Tafelchcn verselimolzen, welches im Inneren 
zwar breite und starke knorpelige Stiitzen, aber kein respiratoriselies 
Gefassnetz besitzt. Die gekerbten Rander dieser Tafelcben ragen in 
die CoimminicationsbiTnuug der Atlnmingssacke mit der Kiemcnbdlile 
hinein. 

Von den Kiemenvenen vereinigt sieli die erste mit der zweiten, 
die dritte mit der vierten, und die kurzcn Verciiiigungsstammchen 
Ijeider tretcn an der Scliiidelbasis mit den gleielicn der andercn Seite 
zur Aortenwurzei zusammen. Die vierten Kiemenvenen beider Seiten 
verbinden sieli aueb mit der einfachen Vene des Atlimungssackes, 
welelie vor dieser Yereinigung aueh eine Vene von der binteren 
Abtbeilung der Kiemenhbhle (dercn Scldeimliautiibcrzug somit mit 
einem respiratorischen Gefassnetze verselien ist) crlialt. 

Die Atbmungssacke sind unmitteibarc Verlangerungen des 
Scldeimbautbeleges der Kicmenhdhlen, und dringen iiber den Quer- 
fortsatzen des ersten Wirbels unter die Musculatur des Rtickens ein, 
grenzen nacb unlen an die Ouerfortsatze der Wirbel, nach innen an 
die Dornfortsiitze, nacli oben und aussen aber, werden sie (lurch die 
iilier sie wegsetzemlcn Intersecliones tendineue der Riickenmuskeln 
umgriflen, olmc mit ilmen zusammenzidiangen. Sie erstreeken sieli 
bis zum binteren Drittcl der Seliweiflange, blciben in ilirer Lange 
ziemlich gleieh weit, und runden sieli an iliren Enden einfach ab. Im 
aufgeblasencn Zustande liabcn sie die Perijilierie eincs kleinen Fin¬ 
gers. Sie bestclien aus zwei llaulscliicliten. Die iiussere ist eine 
tliclde. weisse, sclir gefiissarme, einer librdseu Fascic abnlicbe Mem- 
bran; die innere ist vied zarter, selnvcr abzuprapariren, und nicht 
besomlers gefassreicli. 1 hr Capillargefasssystem besteht aus sebr feinen, 
aber aucli selir weitmasehigen Netzen, deren Form an die armlichen, 
mill weitgenelzten Capillargefasse einer Sehwimmblasc erinnert. In 
die Gefassnetze der Atbmungssacke treten aucli Rumpfvenen cin, 
dercn ich zwei kleinere und cine grdsscre, aus den Riickenmuskeln 
stainmcnd,.zable, und die Vena artcriosa der Atbmungssacke sendet 
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